"Samp_No","Lab_LocationJD",,,Matrix_ID","Sample_Type_Code","Lab_Coc_No","Date_Collected","Date 
_Received","Date_Extracted","Date_Analyzed","Lab_Name","Lab_Samp_No”,"Lab_Batch_No", "Analysis" 
,"Analytical_Method","Extraction_Method","Cas_no", "Analyte”, "Detected", "Result", "Result_Qualifier”, "Lab 
_Result_Qualifier","Result_Units","MDL","MDL_Units,,,"Quantitation_Limit","Quantitation_Limit_Units","Re 
porting  JJmit","Reporting_Limit_Units", "Repo  rtable_Result","Result_Type_Code","QC_Type","Percent_S 
olids","Percent_Lipids","Percent_Moistu  re", "Total_Or_Dissolved","Test_Type", "Basis", "Dilution_Factor","P 
ercent_Recovery","SubSample_Amount","SubSample_Amount_Unit","Final_Volume","Final_Volume_Unit 
", "Comments", "QAFIag","QA_Date","QA_Comment","QA_UserName" 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
15:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion 
Chromatography", "300.0", "","14797-55-8", "Nitrate  as  N","N","0.023","<","U 

H", "mg/L", "0. 023", "mg/L", "0.023", "mg/L","0. 050", "mg/L", "Yes", "TRG", "T", "initial", "Wet", "1","", "5"," 
mL"  "S"  "mL" MM  "0M  ,,M  MM  MM 

"CC06 J0921201 5 j 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 5 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion 
Chromatography", "300. 0","","STL0021 7", "Nitrate  Nitrite  as  N","N","0.023","<","U 

H", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.050", "mg/L”, "Yes", "TRG", "initial", "Wet", "1","", "5"," 
mL”  "5"  MmLM ""  "0" "" "" "" 

"CC06_0921201 5^1300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 5 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion 
Chromatography", "300.0", "","14797-65-0", "Nitrite  as  N,,,,,N",,,0.023",,,<","U 

H", "mg/L", "0. 023", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.050", "mg/L", "Yes", "TRG", "initial", "Wet", "1","", "5",” 
mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
15:23", "09/25/201 5 10:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402891  ","351 .2  Nitrogen,  Total 
Kjeldahl", "351. 2", "Digestion", "STL00296", "Nitrogen, 

Kjeldahl", "Y", "0.29", "mg/L", "0.10", "mg/L", "0.10", "mg/L”, ”0.20", "mg/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial" 
n\/\|Q\,,  i,<ji<  ,,m  "20"  "mL"  n20M  "mL" MM  M0M  ,,H  ,,M  ,,H 

"CC06’_092i2015_1360",""’, "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
1 0:01  ","09/24/201 5 12:1 5","TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402691  ","4500_CN_E  Cyanide, 
Total:  Colorimetric  Method", "4500  CN  E-201 1","Distill/CN", "57-1 2-5", "Cyanide, 

Total", "N", "0.0050", "<","U", "mg/L", "0.0050", "mg/L", "0.0050", "mg/L", "0.010", "mg/L”, "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
1 1 :58", "09/24/201 5 13:14","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402743", "SM4500NH3_G 
Ammonia", "4500  NH3  G-201 1","4500  NH3  B-201 1", "7664-41- 

7", "Ammonia", "N","0.10","<","U", "mg/L", "0.10", "mg/L", "0.10", "mg/L", "0.25", "mg/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "6", "mL", "6", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ’'402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "32000", "","","ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", ”200", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL”, 
"initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300",n", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-36- 

0”, "Antimony", "Y", "6. 3", "ug/L", "5. 3", "ug/L", "5. 3", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "’","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ''402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "44", "ug/L", "6.2", "ug/L", "6. 2", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 

n "yyg^11  »*|H  mi  m^qm  "50"  "{TlL11  ,,m  "Q"  MH  ,,M  "" 

"CC06_^092 1 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", ”","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)","6010C","3005A", "7440-39- 
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3","Barium","N","1.7","<","U","ug/L","1 . 7", "ug/L", "1. 7", "ug/L","10","ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "ini 
tial", "Wet", "1","","50","mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_0921 201 5_1 300","", "Water", 1 "Normal",' '09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ,,402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-41- 

7", "Beryllium", "Y", "13", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L”, "4.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", ”i 
n itial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402827", "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-42- 

8", "Boron", "N", "36", "<”,"U", "ug/L", "36", "ug/L", "36", "ug/L", "100", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 

gill  MWef  If  ^ II  till  IICQII  "m|_"  "50"  Mpp|_n  MM  "0"  ""  ""  "" 

"CC06_0’92l’26l5_i300"’,"", "Water", "Normal", ’"","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402827", "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-43- 

9", "Cadmium", "Y", "84", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "5.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_092 1 201 5_1 300" , "Wate r", "Normal" ,"" , "09/2 1/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", 1 '402827",' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", ”460000", "ug/L", "250", "ug/L", "250", "ug/L”, "5000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","TOTA 
L", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300",M", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ,,402827",1 "601 OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-47- 

3", "Chromium", "N","1 6", "<","U", "ug/L", "16", "ug/L", "16", "ug/L", ”100", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", 
"initial", "Wet", "10”,"", "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","U, "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1701 3-3",' ,,402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "120", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 

H it ■'j  it  mi  ..g0M  n50M  "mL"  MM  M0M  ,,H  ,,H  l,M 

"CC06_^092 1 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",’ ,,402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "7800", "ug/L", "1.8", "ug/L", "1.8", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initi 
al", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "120000", "ug/L", "17", "ug/L”, "17", "ug/L", "50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 
M I’y^gi'i  M I*  mi  ng0n  Mfp|_n  "SO"  "mL"  ""  "0" "" "" "" 

"CC06_^0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7439-92- 

1", "Lead", "N", "39", "<","U", "ug/L", "39", "ug/L", "39", "ug/L", ”100", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 

ii  ii^jQii  mi  ng0ii  i.m|_*»  l,^0n  nm|_„  iim  H0ii  mi  mi  mi 

"CC06^092 i 201 5J1 300","", "Wate r","Normar',"", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
12:45", "09/24/201 5 23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402827", "601  OC  Metals 
(ICP)","6010C","3005A","7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "31000", "ug/L", "330", "ug/L”, "330", "ug/L", "5000", "ug/L", "Yes", "TRG", "TO 
TAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ''402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", ”42000", "ug/L", "10", "ug/L", ”10", "ug/L", "100", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL 
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", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601 OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "4. 8", "J","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ''402827", ' "601 0C  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "64", "ug/L", "2.1", "ug/L", "2.1", "ug/L", "40", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", 
"Wst1*  ii ^ m mi  ngQH  "SO"  MmLM  MM  "O'1 1,11 1,11  ,,H 

"CC06_09212015_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' l,402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "3000", "ug/L", "17", "ug/L”, "17", "ug/L”, "1000", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL" 

, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)","6010C","3005A","7782-49- 

2”, "Selenium", "N", "9. 9", "<","U", "ug/L", "9. 9", "ug/L", "9. 9", "ug/L”, "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", ”09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ''402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.60", "<","U", "ug/L", "0.60", "ug/L", "0.60", "ug/L”, "10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "TOTAL"," 
initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)","6010C","3005A",  "7440-23- 

5", "Sodium", "N", "4800", "<","U", "ug/L", "4800", "ug/L", "4800", "ug/L", ”10000", "ug/L", "Yes", "TRG", "","",”","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "10","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-24- 

6", "Strontium", "Y", "5900", "ug/L", "0.90", "ug/L", ”0.90", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL" 
, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", ”50", "mL",”","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
12:45", "09/24/2015  23:23", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ’'402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-28- 

0", "Thallium", "N", "60", "<","U", "ug/L", "60", "ug/L", "60", ”ug/L", "250", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "in 
itial", "Wet", "10","", "50", "mL”, "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
( I CP)" , "60 1 0C" , "3005A",  "7440-3 1 - 

5", "Tin", "N", "5.5", "<","U", "ug/L", "5. 5", "ug/L", "5.5", "ug/L", ”50", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial", 

liy^g^ll  M ^ If  till  ItgQH  llppl^ll  IlgQII  lljyil^ll  M If  IIQII  III!  III!  1111 

"CC06_092'l 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' ''402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-32- 

6", "Titanium", "Y","1. 7", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "i 
nitial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", ”","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402827",' "601  OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "init 
ial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 
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"CC06_09212015_1300", ""/'Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
12:45", "09/24/2015  23:19", "TestAmerica  Savannah", ”680-1 1701 3-3",' "402827",' "601 OC  Metals 
(ICP)", "601 0C","3005A", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "26000", U","","ug/L", "7. 0","ug/L", "7. 0","ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "TOTAL", "initial 

ii  »yye|»  h*jii  ""  iigQii  iipp^n  n^Q"  nfp|_M  ,,M  "Qn  ""  ""  M" 

"CC06_^0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
10:1 8", "09/24/201 5 18:11  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402821  ","7470A  Mercury 
(CVAA)","7470A","7470A", "7439-97- 

6", "Mercury", "N", "0.080", ”<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080", "ug/L","0.20"/,ug/L","Yes","TRG","","","","","T 
OTAL", "initial", "Wet”, "1","", "50", "mL", "50", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300" /'"/Water", "Normal","", "09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3”, "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography","8082A","3520C",”12674-11-2","PCB- 
1016", "N","0. 17", "<","U", "ug/L", "0.17", "ug/L", "0.17", "ug/L", "0.97", "ug/L","Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 

yy.in  ii >|  ii  mi  ,,<|Q04  OH  iiml  n ii.»jqii  "mL"  MM  n0M  MM  ,,M  ,,H 

''CC06_09212015_1300",''''','Water''',''Normar'/'","09/21/2015  13:00",”09/23/2015  00:00", "09/24/201 5 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography","8082A","3520C","1 11 04-28-2", "PCB- 
1 221  ","N", "0.1 8", "<","U", "ug/L", "0.1 8", "ug/L", "0.1 8", "ug/L”, "0.97", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wet", "i ", "","i  034.3", "mL","10","mL","","0",'"', 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00"/’09/23/2015  00: 00" ,"09/24/20 15 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", ”402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography","8082A","3520C","11141-16-5'',"PCB- 
1 232"  "N", "0.24", "<","U", "ug/L", "0.24", "ug/L", "0.24", "ug/L","0.97", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wet", "1 "1034. 3", "mL","10","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography", "8082A","3520C", "53469-21 -9", "PCB- 
1 242","N","0. 1 8","<","U","ug/L","0. 1 8", "ug/L", "0. 1 8", "ug/L”, "0.97", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wet", "1 "1034. 3", "mL","10","mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/201 5 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography", "8082A",''3520C'',"1 2672-29-6", "PCB- 
1248", "N", "0.20", "<",”U", "ug/L", "0.20", "ug/L", "0.20", "ug/L", ”0.97", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wet", "i "1034. 3", ”mL",”10","mL","","0", 

"CC06_092 1 201 5_1 300", '""."Water"', "Normal", '"","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00: 00", "09/24/20 15 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography'',"8082A","3520C","11097-69-1","PCB- 
1 254"  "N","o.ii","<","U", "ug/L", "0.11", "ug/L", "0.11", "ug/L", "0.97", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 

yyg|ii  ii <|  ii  mi  ','jQ04  0"  "i  0"  "mLM  ""  "0"  ""  ""  ,,H 

"CC06_092 1 201 5_1 300" '""."Water"’, "Normal", '"","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "09/24/201 5 
15:11  ","09/25/2015  1 6:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1 701 3-3", "402864", "8082A  Polychlorinated 
Biphenyls  (PCBs)  by  Gas  Chromatography", '’8082A",''3520C",''1 1096-82-5", "PCB- 
1260", "N'Y'0. 12", "<","U", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.12", "ug/L", "0.97", "ug/L", "Yes", "TRG", ”","","","","T", "initial"," 
yyejn  ii it  mi " *j  034  3"  "mL"  "1 0"  "mL" ""  "0" "" "" 1111 

"CC06_092 1 201 5_1 300", '""."Water"’, "Normal", '"","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
11:25", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402733", "3500_CR_D  Chromium,  Hexavalent'V'SM 
3500  CR  D","","1 8540-29-9", "Cr 

(VI)", "Y”, "0.014", "","H","mg/L", "0.0030", "mg/L","0. 0030", ”mg/L", "0.010", "mg/L", "Yes", "TRG", "","","","","T”,"i 
nitial"  nW6tM  "1" ,,M  n2n  MmLM  ,,211  MrnLn  MM  M0M  MH  ,,M  nn 

"CC06_092i20’l5’_1300","", "Water"’, "Normal", ’"","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3”, "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"630-20- 
6","1 ,1,1,2- 

Tetrachloroethane","N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37”, "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_i3b0" "Water", "Normal", ’"",’"o’9/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
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12:02","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "71-55- 

6","1 ,1,1- 

Trichloroethane","N","0.37","<","U","ug/L","0.37","ug/L","0.37","ug/L","1.0","ug/L","Yes","TRG","","","","","T" 
"initial”  "WGt11  11  *1"  nn  M5M  nrnLM  M5n  nml_M  MM  M0M  ,,M  MH  ,,M 

"CC06j09212015_i30b","", "Water", "Normal", ’""’"09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402596",' "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "79-34- 
5","1 ,1 ,2,2- 

Tetrachloroethane", "N", "0.62", "<", "U", "ug/L", ”0. 62", "ug/L", "0.62", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL”, "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", ”","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "79-00- 
5","1 ,1 ,2- 

Trichioroethane", "N", ”0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T" 
, "initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-34- 
3","1 ,1- 

Dichloroethane", "N", "0.38", "<","U", "ug/L", "0.38", "ug/L", "0.38", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ,",,"","","","T", 
"initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-35- 

4"  m-|  -). 

Dichl’oroethene", "N", "0.36", "<","U", "ug/L", "0.36", "ug/L", ”0.36", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02” , "TestAme rica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","”, "563-58- 
6","1 ,1- 

Dichloropropene","N", "0.34", "<","U", "ug/L", "0.34", "ug/L", "0.34", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", ”5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "87-61- 
6", "1, 2,3- 

Trichlorobenzene", "N", ”2.5", "<”,"U", "ug/L", "2.5", "ug/L", ”2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-18- 
4","1 ,2,3- 

Trichloropropane","N", "0.39", "<","U", "ug/L", "0.39”, "ug/L", "0.39", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","120-82- 
1", "1, 2,4- 

Trichlorobenzene", "N", "2.5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_092Wo’l5_1300","T "Water"’, "Normal", ’"","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","95-63- 
6","1 ,2,4- 

Trimethylbenzene", "N", "0.47", "<","U”, "ug/L", "0.47", ”ug/L", ”0.47", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","",”0", 

"CC06_092 1 201 5_1 300" /"'."Water", "Normal", ’"",’"09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-12- 


8","1 ,2-Dibromo-3- 

Chloropropane","N","1 . 1 ","<","U","ug/L","1 . 1 ","ug/L","1 .1 ", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","initi 
al","Wet","1","","5","mL","5","mL","","0"," 


mi  mm  mm 


"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah",”680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 06-93- 
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4"  "1  2- 

Dibromoethane,,,,,N,,,,,0.44,,,,,<,,,,,U,,,,,ug/L,,,,,0.44,,,,,ug/L",,,0.44,,,,,ug/Lnl,,1.0,,l,,ug/L,,l,,Yes,,l,,TRG,,l,,,,l,,,,lMHinH>,,TM, 

Mjnitigl”  "^01"  ••'j'*  1*11  llgll  llpp^ll  llgll  llpp^ll  III!  IIQII  llll  III!  III! 

"CC06l092120l'5jl300","",'"Water","'Norm'ai","", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "107-06- 
2<«  ••■<1  2 

Dichl'oroethane","N","0.50","<","U","ug/L","0.50","ug/L","0.50","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","","","","","T", 
"initial"  "Wst”  m<|m  ,,m  n^n  MpnLn  n5H  nmLM  MM  "O'* ,,,,  ,,H  MH 

"CC06i092120l’5jl300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "540-59- 
0","1 ,2-Dichloroethene, 

Total", "N", "0.37", "<","U","ug/L", "0.37", "ug/L","0. 37", "ug/L", ”2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","T", "initial", "W 

Q^ll  II  II  llll  ll^ll  llpp^ll  llgll  llppl  II  III!  IIQII  llll  llll  III! 

"CC06_692i2015_1300","’", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "78-87- 
5","1 ,2- 

Dichloropropane", "N", "0.67", "<","U", "ug/L", "0.67", "ug/L", ”0.67", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-67- 
8","1 ,3,5- 

Trimethylbenzene", "N", "0.31", "<","U", "ug/L", "0.31", "ug/L”, "0.31", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B”,"", "142-28- 
9" "1  3- 

Dichloropropane","N", "0.34", "<","U", "ug/L", "0.34", "ug/L", "0.34", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","594-20- 
7","2,2- 

Dichloropropane","N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","78-93- 
3",  "2- 

Butanone", "N", "3.4", "ug/L", "3.4", "ug/L", "3.4", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", M","","","","T", "initial",” 

yyg|ii  ii^j  ii  mi  iign  iipp^n  iign  iippi^ii  mi  iiqh  mi  mi  mi 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 10-75- 
8","2-Chloroethyl  vinyl 

ether", "N", "5.0", "<","U", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "T", "initial", "Wet"," 

sj  II  llll  llgll  llppl^ll  llgll  llppl^ll  llll  IIQII  llll  llll  llll 

"CC06392120lWl36o","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-49- 
8", "2- 

Chlorotoluene","N", "0.27", "<","U", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "".""."".'"V'T'V'i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CCoWo92Wo’l5J300","V'Water"’, "Normal", ’"","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"591-78- 
6",  "2- 

Hexanone", "N", "2. 0","<","U", "ug/L”, "2.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 

yye|.ii  n-|  11  mi  i'0i*  "5"  ,,M  ”Q”  MM  ,,M  nn 

"CC06_092 1 201 5_1 300", '"'."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "106-43- 

4"  "4- 
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Chlorotoluene","N", "0.45", "<","U","ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1. 0","ug/L", "Yes", 
nitiai", "Wet",1 "1 "5", "mL",1 "5",' "mL","","0",' 

"CC06_09212015_1 300", ""/'Water"', "Normal", '"","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 08-10- 
1","4-Methyl-2- 

pentanone", "N", "2. 1 "U", "ug/L", "2.1", "ug/L", "2.1", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial",” 

yye|H  ii-j  m mm  iigii  itpp^n  iign  "mL"  MM  "0"  MM  ,,M  nn 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "67-64- 
1", "Acetone", "N", "7.0", "<","U", "ug/L", "7.0", "ug/L", "7.0", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", 

"W©^  II /J  If  III!  Ilgll  llppl  II  lie  ” llp^l  II  III!  iiqh  mi  II”  III! 

"CC06_092 1 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","71-43- 
2", "Benzene", "N", "0.43", "<","U", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "ini 

tigj”  nywgiii  ii<jii  mi  ”0”  Hpp|_n  "C"  Mpp|_M  MM  MQM  11,1  l,n  ,,M 

"CC06_0921 201 5_1 300", "", "Water" .’"Normai","", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B",”SM  6200B","", "108-86- 
1", "Bromobenzene", "N", "0.50", "<", "U", "ug/L", "0. 50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1 .0",”ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300",,,M, "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", ”09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-97- 
5", "Bromochloromethane","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L”, "0.45”, "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","", 
"","","","1"  "injtjai"  "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-27- 
4", "Bromodichloromethane","N", "0.44", "<","U”, "ug/L", ”0.44", "ug/L”, ”0.44", ”ug/L”, ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 
”T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-25- 
2", "Bromoform","N", "0.43", "<","U", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "”,"","","","T"," 
initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",”", "74-83- 
9", "Bromomethane","N", "2.5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","75-15- 
0", "Carbon 

disulfide", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ”","","","","T", "initial", "W 

g^ii  n«|ii  mi  ”0”  n^n  ,,M  "O” ,,H  MM  MM 

"CC06_092 i 201 5_1 300", "'"."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "56-23- 
5", "Carbon 

tetrachloride", "N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "ini 

tja|”  ”yyg|ii  it if  mi  ”0”  Mpp|_n  l,5"  ""  ”Q”  ””  ””  ”” 

"CC06_092 1 201 5_1 300", ""."Water" .’"Normai",'"', "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-90- 
7", "Chlorobenzene", "N", "0.26", "<","U", "ug/L", "0.26", "ug/L", "0.26", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

n-pii  "jp| j|jgj"  ”\/\/q t"  "'|n  ""  "0"  Mpp|_M  MH  "Q"  ,,M  ,,H  ,,n 

"CC06_092 1 201 5_l'300","", "Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "75-00- 
3","Chloroethane","N","2.5","<","U 

*","ug/L","2.5","ug/L","2.5","ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","","","","","T","initial","Wet","1","","5","mL","5","m 

| mi  ”Q”  ””  ””  ”” 


"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah",”680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","67-66- 
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3", "Chloroform", "N","0. 50", "<","U","ug/L", "0.50", "ug/L","0. 50", "ug/L","1.0,,,"ug/L", "Yes", 
initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015ll300",""’, "Water" ’"Normal", "’","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-87- 
3", "Chloromethane", "N", "0.40", "<", "U", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "0.40", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300",M", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", ”","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","156-59- 
2","cis-1,2- 

Dichioroethene", "N", "0.41", ”<","U", "ug/L", "0.41", "ug/L", "0.41", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","10061-01- 
5","cis-1,3- 

Dichloropropene", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 

ii  njp jijgiii  »yye{»  "<j"  mi  iich  Mpp|_n  "5M  Mfpl_n  MM  MQM  ,,n  ""  11,1 

"CC06_0921 201 5^1 300", ""/'Water", "Normal", "’","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B”,"SM  6200B","", "124-48- 
1", "Dibromochloromethane","N","0. 32", "<","U", "ug/L", "0.32", "ug/L”, "0.32", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 

II  III!  1111  III!  Il“|“ll  Mjfl  "Wst"  **  "1  **  MM  "J"  "ml_"  l,^M  "m|_»  1,11  IIQII  III!  III!  III! 

"CC06_0921 201 5_^1 300", ""/Water", "Normal","", "09/21/201 5 13:00","09/23/2015  00:00", "”,"09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"’, "74-95- 
3", "Dibromomethane", "N", "0.35", "<","U", "ug/L", "0.35","ug/L", "0.35”, "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

"", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal","", "09/21/2015  13:00", ”09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B",”SM  6200B",'"', "75-71- 
8", "Dichlorodifluoromethane","N", "0.60", "<","U","ug/L","0.60","ug/L", "0.60", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG”, 
"","","","T"  ."initial",' "Wet",' "1",' "","5",' "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00”, "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "100-41- 
4", "Ethylbenzene", "N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL"/"',"0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "98-82- 
8", "Isopropylbenzene", "N", "0.35", "<","U", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

"", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal”, "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B",”SM  6200B","", "1634-04- 
4", "Methyl  tert-butyl 

ether", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial", "W 

g|ll  M ^ II  llll  Ilgll  Itppl^ll  Mgll  Mpp|^M  ,,H  "Q"  HI'  '"I  "" 

"CC06_692i2015_1300","’'’, "Water", "Normal”, "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-09- 
2", "Methylene 

Chloride", "N", "2.5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5”, "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial", "W 

g|ll  II  ^ II  III!  Ilgll  ll^pl^ll  ll^ll  HH  "Q"  ""  ""  "" 

"CC06’_692i2015_1300","’", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3”, "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", '"',"179601-23- 
1","m-Xylene  & p- 

Xylene", "N", "0.35", "<","U", "ug/L", "0.35", "ug/L”, "0.35", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", ”","","","","T", "initial"," 

yyejn  ii^  ii  mi  ng ii  MM  "0"  MM  MM  ,,M 

"CC06_092 1 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", '"',"09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B",''SM  6200B", "104-51- 
8","n- 

Butylbenzene","N", "0.47", ”<","U", "ug/L", "0.47", "ug/L", "0.47", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","",”T","i 
nitial","Wet","1","","5","mL","5","mL","","0"," 


llll  llll  III! 
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"CC06_09212015_1300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-117013-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "103-65- 
1","N- 

Propylbenzene","N","0.38","<","U","ug/L","0.38","ug/L","0.38","ug/L","1.0","ug/L","Yes","TRG","","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402596",' "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-47- 
6","o- 

Xylene", "N", "0.23", "<","U",”ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial"," 

yye|ii  iiij  m mi  iigii  iip^i  ii  ngn  ii^i^ii  mi  iiqii  iiii  iiii  iiii 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","99-87- 

6","p- 

lsopropyltoluene","N",' ”0.48",' "<","U",' "ug/L",' ''0.48",' "ug/L",1 "0.48", 1 "ug/L": "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG" "T 

ii  iijp  jAjgiii  i»yye|ii  ii i«  iiii  iipii  np^|_n  n0M  Mfpj_n  MM  "0"  MM  MM  ,,H 

"CC06_0921 201 5^1 300","", "Water", "Normai","", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "135-98- 
8","sec- 

Butyibenzene","N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", ”09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "TestAme rica  Savannah", "680-1 17013-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", ""."look- 
s'1,"Styrene", "N", "0.27", "<","U", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", "1  .0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","initi 

g|ii  "\J\JqI"  nr.  mi  ngn  iipp^n  iigu  "mL"  MM  "0"  ,,H  ,,M  MM 

"CC06_092 1201 5^1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "98-06- 
6","tert- 

Butylbenzene","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "127-18- 
4", "Tetrachloroethene","N", "0.74", "<","U", "ug/L", "0.74", "ug/L", "0.74", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 2 : 02" , "T estAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-88- 
3", "Toluene", "N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L”, "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","init 
ial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06_09212015_1300","", "Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "156-60- 
5","trans-1 ,2- 

Dichloroethene","N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"CC06lo92 1201  kjl  300", ""."Water", "Normal", '"',"09/2 1/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3”, "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","10061-02- 
6","trans-1 ,3- 

Dichloropropene","N", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T 
11  '*Wef  ,,'|H  MM  n5"  '!mL"  M5M  MmLM  MM  n0M  MM  ,,H  ,,M 

"CC06_092 1201 5^1 300", ""."Water", "Normal", "'","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah", ”680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "79-01- 
6", "Trichloroethene","N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", ”ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", ’’TRG", 

ii-pii  iijpj^jg|ii  nyygi"  w-j  11  mi  ngii  iippi^H  ii^n  ,,H  MQn  ,,H  ,,H  ,,M 

"CC06_09212015_130b","", "Water", "Normal","", "09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02","TestAmerica  Savannah'',"680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "75-69- 
4", "Trichlorofluoromethane”,"N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L", ”0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 

II  III!  IIII  IIII  ll“pil  Mjp|  MVV6tM  "I"  ,,n  M0M  M^l^ll  Mg  II  llppl^ll  III!  IIQII  IIII  IIII  IIII 

"CC06j09212015jl300"’"", ’Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00”, "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
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12:02","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"’, "108-05- 
4", "Vinyl 

acetate", "N", "0.81", "<","U","ug/L", "0.81", "ug/L", "0.81", "ug/L”, "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", 
"Wet"  "1" ,,M  "5"  "fnL"  M5M  MmLn  ,,M  M0M  ,,M  ,,H  ,,n 

"CC06_0921 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
12:02", "TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-3",' "402596",' "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-01- 
4", "Vinyl 

chloride", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0. 50", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", 

ii >|  if  mi  iigii  npp|_M  "5"  Mfpl_n  11,1  HQH  MH  ""  ,,H 

"CC06_092'l 201 5_1 300", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", ”","09/24/201 5 
12:02", "TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-3", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "1330-20- 
7", "Xylenes, 

Total", "N", "0.23", "<","U", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "T", "initial", "W 

-ill  ii  ii  mi  mch  i»m|  .»  urn  Mfp|_M  MM  MQ"  MM  ,,M  ,,H 

"Trip  Blank" ’""."Water", "Normal", ’"",’"09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/2015 
11:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "630-20- 
6","1 ,1,1,2- 

Tetrachloroethane", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T",' "initial",' "Wet",1 "I",1 "5",' "mL",' ”5",' "mL","","0"," 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","71-55- 
6","1 ,1,1- 

Trichloroethane", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T" 

, "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 

11:41  "."TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B”,"", "79-34- 

5","1 ,1 ,2,2- 

Tetrachloroethane", "N", "0.62", "<","U", "ug/L", "0.62", "ug/L", "0.62”, "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "79-00- 

5","1 ,1 ,2- 

Trichloroethane","N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T" 

, "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""/'Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 

11:41  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-34- 

3","1 ,1- 

Dichloroethane","N", "0.38”, "ug/L", "0.38", "ug/L”, "0.38", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes'',',TRG',,"","","","",''T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",'"',"0" /"'/'",’"' 

"Trip  Blank", ""/'Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 

11:41  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4”, "402596", "8260B  SM  6200B",''SM  6200B","", "75-35- 

4"  n-|  -|. 

Dichl’oroethene","N", "0.36", "<","U", "ug/L", "0.36”, "ug/L", "0.36", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank" /''"/'Water", ''Normal", "",''o'9/21/2oi 5' 13:00"/'09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4”, "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "563-58- 
6","1 ,1- 

Dichloropropene","N", ”0.34", "<","U", "ug/L", "0.34", "ug/L", "0.34", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 

11  ..Wef  *,'jH  ,|n  m0m  Mpp|_n  "5M  Mm|_n  MM  MoM  ,,M  ,,M  ,,H 

"Trip  Blank", "".’"Water", "Normal", "","09/21/2615  13:00'', "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41  "/'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"87-61- 

6", "1, 2,3- 

Trichlorobenzene", "N", "2.5", ”<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5”, "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","i 
nitial","Wet","1","","5","mL","5","mL","","0"," 


mi  Mil  MM 


"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41  "."TestAmerica  Savannah'',''680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-18- 
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4","1 ,2,3- 

Trichloropropane", "N", "0. 39", "<","U","ug/L","0. 39", "ug/L","0. 39", "ug/L","1.0","ug/L","Yes"1"TRG","", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."WaterV'Normai","", "09/21/2015  1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "120-82- 

I ","1, 2,4- 

Trichlorobenzene", "N", "2.5", "<","U","ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank",1 '"'."Water",' "Normal",' ”","’09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00", "","09/24/20 15 
1 1 :41","TestAmeriea  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-63- 
6","1 ,2,4- 

Trimethylbenzene", "N", "0.47", "<","U", "ug/L", "0.47", "ug/L”, "0.47", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-12- 
8","1 ,2-Dibromo-3- 

Chloropropane", "N","1.1","<","U", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1”, "ug/L", "5. 0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","initi 
al","Wet","1","","5","mL","5","mL","","0",' 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah",' ”680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "106-93- 
4","1 ,2- 

Dibromoethane", "N", "0.44", "<","U", "ug/L", "0.44", "ug/L", "0.44", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "107-06- 
2»«  n<|  2 

Dichloroethane","N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG”, "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", ”09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","540-59- 
0","1 ,2-Dichloroethene, 

Total", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial", "W 
ii <|  M mm  ngii  npp|_n  "mL" ""  "O" ,,M  ,,H  nn 

"Trip  Blank" ’""."Water", "Normal",’"", "09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "78-87- 
5","1 ,2- 

Dichloropropane","N", "0.67", "<","U", "ug/L", ”0.67", "ug/L", "0.67", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-67- 
8","1 ,3,5- 

Trimethylbenzene", "N", "0.31", "<","U", "ug/L", "0.31", "ug/L", "0.31", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 
jH  njp| "Wet”  M'|M  ,,M  m0m  Mpp|_M  n0H  ,,M  MoM  ,,M "" 1,11 

"Trip  Blank",' ""."Water", "Normal", "09/21/2015  13:00",' "09/23/2015  00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B",”SM  6200B","", "142-28- 
9","1 ,3- 

Dichloropropane","N", "0.34", "ug/L", "0.34", "ug/L", ”0.34", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
h njp j^jgjn  "Wet"  ,,'jH  n,<  m5m  m0m  ,,M  "0" ,,M  ,,h  ,,h 

"Trip  Blank", "".’"Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","594-20- 
7",  "2, 2- 

Dichloropropane","N","0, 37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 

II  njp  III!  Ilgll  llpp^ll  llgll  llppl^ll  Mil  IIQII  lilt  III!  III! 

"Trip  Bla’nk","",'"Water","Norm'ar',"","09/21/2015  13:00”, "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","78-93- 
3"  ”2- 
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Butanone", "N", "3.4", "<","U","ug/L", "3.4", "ug/L", "3.4", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "initial"," 

yygjll  M«j  M MM  HgM  Mpp|_M  M0H  "m\_"  ,,H  MQM  MM  ,,H  MM 

"Trip  Blank’","" .’"Water",' ''Normal’",' "09/2 1/20 15  13:00", ”09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 10-75- 
8","2-Chloroethyl  vinyl 

ether", "N", "5.0", "<","U", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "Wet"," 

/j  M MM  MgM  Mpp^ll  llgll  Mpp^M  MM  MQM  MM  MM  MM 

"Trip  Blank", "V'Water"’, "Normal", ’"","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","95-49- 
8",  "2- 

Chlorotoluene", "N", "0.27", "<", "U", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitiar  "Wet"  ,,n  M5M  "rnL"  "5"  "mL" ""  "O" "" ,,M  MM 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","591-78- 
6",  "2- 

Hexanone", "N", "2. 0","<","U", "ug/L", "2.0", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","","","","","T", "initial”," 

yyg^i  n sj  m mm  hch  M-pi  m n^n  "rnL"  ,,M  "O'*  ,,M  ,,H  MM 

"Trip  Blank", ""’"Water", "Normal", ""’"09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 06-43- 

4"  "4. 

Chlorotoluene","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 08-10- 
1","4-Methyl-2- 

pentanone", "N", "2. 1","<","U", "ug/L", "2.1", "ug/L", "2.1", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial"," 
Wef, "i", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41",”TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "67-64- 
1", "Acetone", "N", "7.0", "<","U", "ug/L", "7.0", "ug/L", "7.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", 
"Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""/'Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41" ,'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","71-43- 
2", "Benzene", "N", "0.43", "<","U", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "ini 
tial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41  ",'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-86- 

1", "Bromobenzene","N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", '"'/'Water", "Normal", "",”09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00”, "","09/24/201 5 

11:41  ",'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4",' "402596”,' "8260B  SM  6200B",”SM  6200B","", "74-97- 

5", "Bromochloromethane","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45”, "ug/L", "0.45","ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","", 

MM  MM  MM  M~pM  M *j  M ,,M  "g”  ""  "O'*  ,,M  ,,M  ,,M 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal",'"', "09/21/201 5’ 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41  ",'TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-27- 

4", "Bromodichloromethane",''N", "0.44", "<","U", "ug/L", "0.44", "ug/L", "0.44'',''ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 

M MM  MM  MM  M“pM  M\/V6tM  "1"  MgM  ll|rp[^H  MM  MQM  MM  MM  MM 

"Trip  Blank'V"', "Water", "Normal", "","09/21/201 5 l’3:00",’"o’9/23/2015  00:00", "","09/24/201 5 
11:41  ",'TestAmerica  Savannah"/'680-1 1701 3-4", "402596","8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-25- 
2"/'Bromoform","N", "0.43", "<","U", "ug/L", "0.43”, "ug/L", "0.43", "ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T"," 
initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5", "mL",'"',"0", 

"Trip  Blank", ’""/'Water", "Normal", "","69/21/2615  13:00”, "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41  ",'TestAmerica  Savannah",’ "680-1 1701 3-4",' "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-83- 
9", "Bromomethane","N", "2.5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5”, "ug/L","5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", M","","","","T", 
"initial"  MW6tM  ,,'|H  l,n  M5M  MpnLM  M5M  MmLM  ,,H  M0M  ,,M "" ,,H 

"Trip  Blank", "’"/'Water", "Normal", "","o’9/21/2oi 5’ 13:00", "09/23/201 5 00:00","", "09/24/201 5 
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1 1 :41","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","75-15- 
0", "Carbon 

disulfide", "N","1.0","<","U","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "W 

g|ll  M^lf  Mil  IlgM  np^|_M  "5"  MfYl|_M  MM  "O'*  MH  ,,H  HH 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal”, "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "56-23- 
5", "Carbon 

tetrachloride", "N", "0.33", "<","U","ug/L", "0.33", "ug/L","0. 33", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "ini 

tja|l.  "yygl"  II  ^ II  III!  Ilgll  llgll  III!  IIQII  III!  III!  III! 

"Trip  Blank", "V'Water", "Normal","", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-90- 
7", "Chlorobenzene", "N", "0.26", "<","U","ug/L", "0.26", "ug/L", "0.26", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG", 

"T",' "initial",' "Wet",' "1",' "5",' "mL",' "5",' "mL","","0"," 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","”, "75-00- 
3","Chloroethane","N","2.5","<","U 

*", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T", "initial", "Wet", "1","", "5”, "mL", "5", "m 

| i>  nil  iiqm  mi  mi  nn 

"Trip  Blank", ’""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","”, ”67-66- 
3", "Chloroform", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T"," 
initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-87- 
3", "Chloromethane", "N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "0.40", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "”,"09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B”, "”,"156-59- 
2","cis-1,2- 

Dichloroethene","N", "0.41", "<","U", "ug/L", "0.41", "ug/L", "0.41", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", "Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
H:41",”TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","10061-01- 
5","cis-1,3- 

Dichloropropene","N", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", ”0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
" "initial"  "Wet"  "1" ""  "5"  "mL"  "5"  "mL" ""  "0" "" 

"Trip  Blank", "".’"Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "124-48- 
1","Dibromochloromethane","N","0. 32", "<","U", "ug/L", "0.32", "ug/L", "0.32", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 

n nn  nn  mi  n-pn  Mjp "VVet"  ,,'|M  ,,M  "0"  ngn  iipp[^M  nn  iiqii  nn  nn  nn 

"Trip  Blank", "" , "Water" ," Normal" , "09/2 1 /20 1 5 l’3:00",’"o’9/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-95- 
3", "Dibromomethane","N", "0.35", "<","U", "ug/L", "0.35", "ug/L", ”0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

nn  n-pn  iijp| j|.jg jii  "yygl"  H-jn  nn  ngii  ii^|^ii  ii^ii  Mpp|_M  ,,w  MQM  ,,H  ""  "" 

"Trip  Blank",'"’, "Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah","680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "".'TSAI- 
S'1,"Dichlorodifluoromethane","N", "0.60", "ug/L”, "0.60", "ug/L", "0.60", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

nn  nn  nn  nn  n-pn  njp]j|jgjM  "VV©^*  ,,'|M  MM  "J"  npnl_n  "J”  "mL”  ""  nQM  ""  ,,M  ,,H 

"Trip  Blank" ’""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
H:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","”, "100-41- 
4", "Ethylbenzene", "N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", TRG", 

T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water'Y'Normai",""’, "09/21/2015 ’l3:00", "09/23/2015  00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "98-82- 
8", "Isopropylbenzene", "N", "0.35", "<","U", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

nn  ii-pn  ,,'|H  MM  n^n  Mpp[_M  "J”  nfnl_M  MH  MQn  ,,H  ,,H  ,,H 
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"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4",' "402596",' "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "1634-04- 
4", "Methyl  tert-butyl 

ether", "N","0. 30", "<","U","ug/L","0. 30", "ug/L","0. 30", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T", "initial", "W 

g|ll  M*JM  MM  M^M  npp|^M  "^n  MM  "O"  MM  MM  MH 

"Trip  Blank",’"","Water",''Normal",’"",’"d9/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-09- 
2", "Methylene 

Chloride", "N", "2. 5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "5.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","T", "initial", "W 

g|ll  II  M MM  IlgH  npp|_n  MM  "O'*  ,,M  MM  ,,H 

"Trip  Blank" ’""."Water", "Normal",’"", "09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00: 00","", "09/24/20 15 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 79601  -23- 
1","m-Xylene  & p- 

Xylene", "N", "0.35", "<", "U", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0.35", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial"," 

yy.lM  M-j  M MM  MCM  llpp|^l!  urii  npp|_M  MM  "Q"  MM  MM  MM 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "'Y'09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "104-51- 
8","n- 

Butylbenzene", "N", "0.47", "<","U", "ug/L", "0.47", "ug/L", ”0.47", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ,",,"","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", '"',"09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00”, '"',"09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B”,"SM  6200B", "103-65- 
1","N- 

Propylbenzene","N", "0.38", "<","U", "ug/L", "0.38", "ug/L", "0.38", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-47- 
6","o- 

Xylene", "N", "0.23", "<","U", "ug/L", "0.23", "ug/L", ”0.23", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","","T", "initial"," 
Wef, "i", "", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "99-87- 

6","p- 

lsopropyltoluene","N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", ”09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "135-98- 
8","sec- 

Butylbenzene","N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","",1 "09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", ""."look- 
s'1,"Styrene", "N", "0.27", "<","U", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "T","initi 

g|M  '’yygl"  M sj  M IMI  MgM  Mpp|^M  l,^M  Mp^l_M  MM  "0"  MM  ""  "" 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", ’"",’"09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "98-06- 
6","tert- 

Butylbenzene","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T","i 
nitial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""/'Water", "Normal", "",''09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","127-18- 
4", "Tetrachloroethene","N","0. 74", "<","U", "ug/L”, "0.74", "ug/L", "0.74", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

mm  M~pM  "jp| j|jgj"  "yygt11  M'jM  m m Hgn  Mp^|_n  "5"  MM  ''Q11  ,,M  ,,w  m* 

"Trip  Blank", '"'/'Water", "Normal", "","09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-88- 
3", "Toluene", "N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0",''ug/L",''Yes",''TRG","","","","","T","init 
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ja|ii  "yy0|"  n<jn  nn  ngu  npp|_n  l,^M  "fpL”  ,,M  ,,QM  MM  MM  MM 

"Trip  Blank" /'"."Water" /'Normal", "09/21/201 5 13:00", "09/23/201 5 00:00", "",”09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B",''SM  6200B","", "156-60- 
5","trans-1 ,2- 

Dichloroethene","N","0.37","<","U","ug/L","0.37","ug/L'',"0.37","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","","","","","T", 
"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
1 1 :41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B",''SM  6200B","", "10061-02- 
6","trans-1 ,3- 

Dichloropropene","N", "0.42", "<","U","ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","","","","","T 
", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4 '',"402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "79-01- 
6", "Trichloroethene","N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", 

, "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00: 00", "","09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-69- 
4", "Trichlorofluoromethane","N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L”, "0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 
"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal", "","09/21/2015  13:00", "09/23/201 5 00:00”, "",”09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 08-05- 
4", "Vinyl 

acetate", "N", "0.81", "<","U", "ug/L", "0.81", "ug/L", "0.81", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes”, "TRG", ”","","","","T", "initial", 
"Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", ”09/23/201 5 00:00", '"',''09/24/201 5 
11:41","TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B”,"", "75-01- 
4", "Vinyl 

chloride", "N", "0.50", "<”,"U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "","","","","T", "initial", 
-Wet", "i","", "5", "mL", "5", "mL","","0", 

"Trip  Blank", ""."Water", "Normal","", "09/21  /201 5 1 3:00", "09/23/201 5 00:00", "","09/24/201 5 

11:41" ."TestAmerica  Savannah", "680-1 1701 3-4", "402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "1330-20- 

7", "Xylenes, 

Total", "N", "0.23", "<","U", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "","","","","T", "initial", "W 
h^ii  mi  ”0”  "mL"  "5"  "mL" ,,M  M0M  HH  ,,M  MM 

"LCS",’ "Water",’ "Normal",’ "",'"","","09/24/2015  07:30", "09/24/201 5 1 1 :51","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402594/2-A", "402691  ","4500_CN_E  Cyanide,  Total:  Colorimetric  Method", "4500  CN  E- 
201 1 ","Distill/CN","57-1 2-5", "Cyanide, 

Total", "Y", "0.0503", "","","mg/L", "0.0050", "mg/L","0. 0050", "mg/L","0. 010", "mg/L", "Yes", "TRG", "Laboratory, 
Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", '"',"630-20-6", "1 ,1 ,1 ,2- 

Tetrachloroethane","Y", "46. 2", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", ”5", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39”, "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "71-55-6", "1 ,1 ,1- 

Trichloroethane","Y", "53.6", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_C 
ontrol_Sampie", "","","",”T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL", ”5", "mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',”79-34-5","1,1,2,2- 

Tetrachloroethane",''Y", "50. 6”, "ug/L", "0.62", "ug/L", "0.62", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", ’’TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", ”5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"79-00-5","1,1,2- 

Trichloroethane","Y", "48. 7", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_C 

ontrol_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
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402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "75-34-3", "1 ,1- 

Dichloroethane","Y","47.7","","","ug/L","0.38","ug/L","0.38","ug/L","1.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "75-35-4", "1 ,1- 

Dichloroethene","Y","44.6","","","ug/L","0.36","ug/L","0.36","ug/L","1.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5”, "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", ”563-58-6", "1 ,1- 

Dichloropropene","Y", "53.8", "","","ug/L", "0.34", "ug/L","0. 34", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "T", "initial", "Wet", "1", "", "5", "mL", "5", ,,mL","",,,1", 

"LCS", '"'/'Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", ”87-61 -6", "1 , 2,3- 

Trichlorobenzene", "Y", "42. 3", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L”, "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL", ”5", "mL",'"',"1", 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-18-4",”1 ,2,3- 

Trichloropropane","Y", "51. 6", "ug/L", "0.39", "ug/L", "0.39", "ug/L","1. 0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet”, "1 "5", "mL"/'5","mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4",' "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "",”1 20-82-1  ","1 , 2,4- 

Trichlorobenzene", "Y", "42.4","", "",”ug/L", "2. 5", "ug/L", "2.5", "ug/L","5.0", "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","95-63-6", "1 ,2,4- 

Trimethylbenzene","Y", "47.4", "ug/L", "0.47", "ug/L", "0.47", "ug/L”, "1.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_ 

Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","","5","mL", "5", "mL","",”1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah",”LCS  680- 

402596/4", "402596",”8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”96-12-8","1,2-Dibromo-3- 

Chloropropane","Y", "40.6", "ug/L", "1.1", "ug/L", "1.1", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Contr 

ol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL”, "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 09:39”, "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 06-93-4", "1 ,2- 

Dibromoethane","Y",”52.3", "ug/L", "0.44", "ug/L", "0.44", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes”, "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","”, "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 07-06-2", "1 ,2- 

Dichloroethane","Y", "50.2", "ug/L", "0.50", "ug/L”, "0.50", "ug/L”, "1.0”, "ug/L", "Yes",''TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’"', "540-59-0", "1 ,2-Dichloroethene, 

Total", "Y", "101", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L",''2.0'',"ug/L"/'Yes","TRG","Laboratory_Control_Sam 

pjgll  nil  III!  Illl  I!“pil  M\/\/0,^M  M'|M  MM  l,^M  "ml_"  l,^H  ""  H<|  M ""  MH  MH 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah","LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B"/'","78-87-5","1 ,2- 

Dichloropropane",”Y", "48.6", "ug/L", "0.67", "ug/L", "0.67", "ug/L", "1.0", "ug/L" /’Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", '"'."Water", "Normal", "09/24/2015  09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"108-67-8","1,3,5- 

Trimethylbenzene","Y", "52.1", "ug/L", "0.31", "ug/L", "0.31", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 
"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B",''SM  6200B",'"',"142-28-9","1,3- 

Dichloropropane","Y", "50.9", "ug/L", "0.34", "ug/L", "0.34"/’ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 

ontrol_Sample", "", ”","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
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402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "594-20-7", "2, 2- 

Dichloropropane","Y","54.r,"","","ug/L","0.37","ug/L","0.37","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_C 
ontroi_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","”, "78-93-3", "2- 

Butanone","Y","239","","","ug/L","3.4","ug/L","3.4","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sa 

mpjgM  mm  m»  iih  ii'yn  "jpj|jg||"  m>jh  iim  ii^ii  MgM  np^|_M  HM  n<|M  ,,M  MM  n" 

"LCS", "Water", "Normal", "",'"",'"09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 10-75-8", "2-Chloroethyl  vinyl 
ether","Y","50.3","","","ug/L","5.0","ug/L","5.0","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sample 
H mi  mi  mm  M“pii  "Wet"  ,,-j" ,,H  "3"  "m|_"  "j”  "pnL" ,,H  H<jM  ,,m  ,,m  ,,h 

"LcS", "", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-49-8", "2- 

Chlorotoluene","Y", "51. 0","","","ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "","","T", "initial", "Wet", "1","”, "5", "mL", "5", "mL","","1 

"Lcs","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","591-78-6","2- 

Hexanone","Y", "260", "ug/L", "2.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mp|e", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", ,,mL",,,,,,"1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", ”106-43-4", "4- 

Chlorotoluene","Y", "50.6", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "","","","T", "initial”, "Wet", ”1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS",'"', "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 08-1 0-1  ","4-Methyl-2- 

pentanone","Y", "250", "ug/L", "2.1 ", "ug/L", "2. 1 ","ug/L","1 0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mple", "","","","T”, "initial", "Wet", "1","","5","mL", "5", "mL","","1", 

"Lcs","", -water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "67-64- 

1", "Acetone", "Y", "212", "ug/L", "7.0", "ug/L", "7.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39”, "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","71-43- 

2", "Benzene", "Y", "51. 8", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-86- 

1","Bromobenzene","Y", "50.3", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "",”74-97- 

5", "Bromochloromethane","Y", "43.4", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Labo 
ratory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",”", "75-27- 

4", "Bromodichloromethane","Y", "50. 9", "ug/L", "0.44", "ug/L”, "0.44", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "La 
boratory_Control_Sampie","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-25- 

2", "Bromoform","Y”, "42. 8", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", ”Laboratory_Co 
ntrol_Sampie", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "74-83- 

9","Bromomethane","Y","46.3","","","ug/L","2.5","ug/L","2.5","ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_C 

ontrol_Sample", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
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402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-1 5-0", "Carbon 

disulfide", "Y", "42. 9", "","","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L", "2. 0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 

mp|e"  ,,h  ,,n  ,,h  wyw  ..initial”  nyyg|n  n<|”  ....  ..g.»  "pp|_n  n^M  np^|_M ,,,,  ,,'|n  mm  ,,n  ”” 

"LCS", ""'."Water", "Normal", "",'"","09/24/201 5'o9:39",''TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "56-23-5", "Carbon 

tetrachloride", "Y", "55. 1","","","ug/L","0. 33", "ug/L","0. 33", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sampie", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", ,,mL","",,,1", 

"LCS"  ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-90- 

7", "Chlorobenzene", "Y", "51. 7", "","","ug/L", "0.26", "ug/L", "0.26", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1", "5", "mL", ”5", "mL","","1", 

"Lcs","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-00- 

3", "Chloroethane","Y", "40.9", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Co 
ntroLSample",' "T",1 "initial",' "Wet",' ”1",' ”5",' "mL",1 "5",' "mL",""," i", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "67-66- 

3", "Chloroform", "Y", "51. 2", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "T", "initial”, "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-87- 

3", "Chloromethane","Y", "41. 2", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory 
_Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL”, ”5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 56-59-2", "cis-1 ,2- 

Dichloroethene", "Y", "51. 5", "ug/L", "0.41", "ug/L", H0.41", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","",”T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”10061-01-5","cis-1,3- 

Dichloropropene", ’T’, "53.1", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_C 
ontrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "124-48- 

1","Dibromochloromethane","Y", "47.0", "ug/L", "0.32", "ug/L", "0.32", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "La 
boratory_Control_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1”, 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-95- 

3", "Dibromomethane","Y", "48.1", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laborato 
ry_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1",”", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "", 'TSAI- 
S'',"Dichlorodifluoromethane","Y", "46.4", "ug/L", "0.60", "ug/L", "0.60", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "L 
aboratory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "100-41- 

4", "Ethylbenzene", "Y", "53. 3", "ug/L", "0.33", "ug/L", ”0.33", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL", "5", "mL”,"","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "98-82- 

8", "Isopropylbenzene", "Y", "53. 5", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laborato 
ry_Control_Sample", "","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 

402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "1634-04-4", "Methyl  tert-butyl 

ether", "Y", "50.6", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_Sam 

pj0M  ””  ””  ”»*  liyil  njp|i|i3i"  "Wet”  n<|  ” ,,H  HgH  III!  Il-j  II  III!  III!  Hll 

"LCS", ’"".’"Water", "Normal", "69/24/2015  09:39”, "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
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402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-09-2", "Methylene 

Chloride","Y","41.1","","","ug/L","2.5","ug/L","2.5","ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sa 

mp|e„  MM  MM  MM  ll-pn  "jpljljgj”  "Wet"  ,,'JM  MM  n^M  "5"  ''fpL”  1111  ,,'|n  ,,H  MH  ,,,, 

"LCS", "Water", "Normal", ,'"09/24/201 5 09:39","TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",,,H,"1 79601 -23-1  ","m-Xylene  & p- 
Xylene","Y","53.0","","","ug/L","0.35","ug/L","0.35","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sa 

mpjgM  <»'  mi  mm  nyn  ”jpj|jg|n  n\J\/Q\u  ”'ji*  m*  m^m  "5"  HM  ,,'jM  MM  ,,H  ,,M 

"LCS"', "Water", "Normal", "'','"",'"09/24/201 5 09:39,,,,'TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"104-51-8”,"n- 

Butylbenzene","Y", "54.5", "","","ug/L", "0.47", "ug/L", "0.47", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL'','"’,"1", 

"Lcs","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", '"’/'1 03-65-1  ","N- 

Propylbenzene", "Y", "53.1", "ug/L", "0.38", "ug/L", "0. 38", "ug/L","1.0", "ug/L", "Yes", "TRG",''Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",'"’,"1", 

"LCS", '"'/'Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "95-47-6", ”o- 

Xylene", "Y", "52.1", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mp|e", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",''",''1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”99-87-6","p- 

lsopropyltoluene","Y", "47. 3", "ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L","1. 0", "ug/L", "Yes”, "TRG”/'Laboratory_C 
ontroi_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",’"',"1", 

"LCS", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”1 35-98-8", ”sec- 

Butylbenzene","Y", "48.0", "ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL","5",''mL","",''1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "look- 
s'1,"Styrene", "Y", "53. 3", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", "1  .0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
l_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "98-06-6", "tert- 

Butylbenzene","Y", "48.5", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0”, "ug/L", "Yes”, "TRG","Laboratory_Con 
trol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",'"',"1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"127-18- 

4", "Tetrachloroethene",”Y", "49.0", "ug/L", "0.74", "ug/L", "0.74","ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes"/'TRG","Laborat 
ory_Control_Sample"/'","","","T", "initial", "Wet", "1", "","5", "mL", ”5", ”mL","","1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "108-88- 

3", "Toluene", "Y",”50.1", "ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L","1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"/'Laboratory_Contr 
ol_Sample", "initial", "Wet", "1","", ”5", "mL", "5", MmL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah",''LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’"',"1 56-60-5", "trans-1 ,2- 

Dichloroethene","Y", "49. 8", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG",''Laboratory_Co 
ntrol_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL",''5","mL","","1", 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/2015  09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’"', "10061 -02-6", "trans-1, 3- 

Dichloropropene", "Y'',''45.0", "ug/L",''0.42", "ug/L", ”0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_C 
ontrol_Sample","","","","T", "initial", "Wet", "1",'"’, "5", "mL'',''5","mL","","1", 

"Lcs", ""/-water", "Normal", "09/24/201 5 09: 39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', ”79-01- 

6",''Trichloroethene",''Y", "53. 2", "ug/L", "0.48",''ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Laboratory 

_Control_Sample", "","",'"',"T", "initial", "Wet", ”1 "5",''mL", "5”, "mL","","1 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
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402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-69- 

4","Trichlorofiuoromethane","Y", "43.2", "","","ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG", "La 
boratory_Control_Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "I","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-05-4", "Vinyl 

acetate", "Y", "80. 6", "ug/L", "0.81", "ug/L", "0.81", "ug/L", "2.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_S 
ample", ”T", "initial", "Wet", ”1", "", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS”, ""."Water", "Normal","", "","09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-01 -4", "Vinyl 

chloride", "Y", "44.4”, "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_S 
ample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 09:39", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402596/4", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B,,,"","1 330-20-7”, "Xyienes, 

Total", "Y", "105", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", "1.0”, "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_Sam 

pig"  ,,m  ,,n  ,,n  njnjti3lM  "W©!11  ,,-jH  ,,H  w5m  nfp|_n  "5M  «mL« ,,n  ,,<jH  »»»* 

"LCS", '"".'"Water", "Normal", "","09/24/201 5 09:16", "09/24/2015  16:49", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402606/14-A", "402821", "7470A  Mercury  (CVAA)","7470A","7470A", "7439-97- 
6", "Mercury", "Y", "2. 50", "ug/L", "0.080", "ug/L", ”0.080", "ug/L", "0.20", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "TOTAL", "initial”, "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 15:1 1", "09/25/201 5 14:44","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-40261 7/23-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography","8082A","3520C","1 2674-1 1-2", "PCB- 

1 01 6", "Y", "4. 23", "ug/L", "0. 1 8", "ug/L", "0. 1 8", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "Laboratory_Control_Sam 
pie", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","10","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 15:1 1", "09/25/201 5 14:44", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-40261 7/23-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography","8082A","3520C","1 1096-82 -5", "PCB- 

1 260", "Y", "4.45", "ug/L", "0.1 2", "ug/L", "0.1 2", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", ”Laboratory_Control_Sam 
pie", "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","10","mL","","1 

"Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 1 :58", "09/24/201 5 1 3: 04", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402677/2-A", "402743", "SM4500NH3_G  Ammonia", "4500  NH3  G-201 1","4500  NH3  B-201 1", "7664-41- 
7", "Ammonia", "Y","1 .09","","","mg/L","0.10","mg/L","0.10","mg/L","0.25","mg/L","Yes","TRG","Laboratory_ 
Control_Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "6”, "mL", ”6", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-40271 4/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7429-90- 

5", "Aluminum", "Y", "4900", "ug/L", "24", "ug/L", "24", "ug/L", ”200", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control 
_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL","50","mL","","1 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", ”601 0C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-36- 

0", "Antimony", "Y", "51. 2", "ug/L", "5.3", "ug/L", "5.3", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL”, "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-38- 

2", "Arsenic", "Y", "114", "ug/L", "6.2", "ug/L", "6.2", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_S 
ample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-39- 

3", "Barium", "Y","1 02", "ug/L", "1 .7", "ug/L", "1 .7", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_Sa 
mple", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)",”6010C","3005A","7440-41- 

7", "Beryllium", "Y", "53.4", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", "ug/L", "4.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-42- 

8", "Boron", "Y", "201", "ug/L", "36", "ug/L", "36", "ug/L", "100", "ug/L", "Yes", "TRG", "Laboratory_Control_Sa 
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mple", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 2:45", "09/24/201 5 22:1 6", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-40271 4/2-A", "402827", ”601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C”,"3005A", "7440-43- 

9","Cadmium","Y","52.6","","","ug/L","1.0","ug/L","1.0","ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
.Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A”, "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-70- 

2", "Calcium", "Y", "5090", "","","ug/L", "25”, "ug/L”, "25", "ug/L", "500", ”ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-47- 

3", "Chromium", "Y", "104", "ug/L", "1.6", "ug/L", "1. 6", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-48- 

4", "Cobalt", "Y", "52.4”, "ug/L", ”1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mple", "TOTAL", "initial", "Wet", "1”, "50", "mL", "50”, "mL",,,","1", 

"Lcs","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7440-50- 

8", "Copper", "Y", "106", "ug/L", "1.8", "ug/L", "1.8", "ug/L”, "20", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_S 
ample", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7439-89- 

6", "Iron", "Y", "4890", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "50", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Samp 
ie", 'TOT  AL", "initiai", "Wet", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7439-92- 

1", "Lead", "Y", "501", "ug/L", "3.9", "ug/L", "3.9", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie-, -.""TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", ”09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7439-95- 

4", "Magnesium", "Y", "5240", "ug/L", "33", "ug/L", "33", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-40271 4/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7439-96- 

5", "Manganese", "Y", "51 7", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10”, "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contro 
I.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7439-98- 

7", "Molybdenum", "Y", "103", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",'"', "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7440-02- 

0", "Nickel", "Y", "102", "ug/L", "2.1", "ug/L", "2.1", "ug/L", ”40", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sa 
mple", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)”, "6010C","3005A", "7440-09- 

7", "Potassium", "Y", "5280", "ug/L", "17", "ug/L", "17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

„Lcs", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7782-49- 

2", "Selenium", "Y","1 1 1", "ug/L", "9. 9", "ug/L", "9. 9", "ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial”, "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45”, "09/24/20 15  22:16",' ^’TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-22- 

4", "Silver", "Y", "50.4", "ug/L", "0.60", "ug/L", "0.60", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
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Sample", ""/'TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL","50","mL","","1 

"LCS","", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 2:45", "09/24/201 5 22:1 6", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 0C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-23- 

5", "Sodium", "Y", "5250", "U,"","ug/L", "480", "ug/L", "480", "ug/L”, "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""/TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL”, "50", "mL","","1", 

"LCS","", "Water", "Normal","","","", "09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16",' "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601 OC  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-24- 

6", "Strontium", "Y", "99.1","","", "ug/L", "0.90","ug/L", "0.90", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Contr 
ol_Sample", ""/TOTAL", "initial", "Wet", "1","","50"/,mL", "50", "mL","","1", 

"LCS", ""/'Water", "Normal","", "09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601  OC  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-28- 

0", "Thallium", "Y", "42. 9", "ug/L", "6.0", "ug/L","6.0"/'ug/L", "25", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1”, 

"Lcs"/'", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601  OC  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-31- 

5","Tjn","Y","i96","","","ug/L","5.5","ug/L","5.5","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control_Sampl 
e", "TOTAL" /'initial", "Wet", "r', "50", "mL", ”50”, "mL","", 'I 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:16","TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "601  OC  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", ”7440-32- 

6", "Titanium", "Y", "102", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”10”, "ug/L","Yes","TRG","Laboratory_Control 
_Sample", "TOTAL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL"/'50","mL","","1 

"LCS", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 2:45",' "09/24/201 5 22:1 6" /'TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", ”7440-62- 

2", "Vanadium", "Y", "104", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes",'TRG"/'Laboratory_Control 
.Sample", "TOT AL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

„Lcs", ""/'Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 16", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402714/2-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C”,"3005A", "7440-66- 

6", "Zinc", "Y", "100", "ug/L", "7.0", "ug/L", "7.0", "ug/L", "20", "ug/L”, "Yes", "TRG","Laboratory_Control_Sam 
pie" ""  total", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 

"LCS", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :25", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402733/1", "402733", "3500_CR_D  Chromium,  Hexavalent'V’SM  3500  CR  D",'"',"1 8540-29-9", "Cr 
(V|)"  "Y", "0.195"."", "","mg/L", "0.0030", "mg/L", "0.0030”, "mg/L", "0.010", "mg/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Co 
ntrol_Sample", "","T", "initial", "Wet", "1","", "2", "mL", "2", "mL"/'",”1", 

"LCS", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 08: 12", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402737/3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography", "300.0", "","14797-55-8", "Nitrate  as 
N","Y", "1.05", "mg/L", "0.023", "mg/L", ”0.023", "mg/L", "0.050", "mg/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",'"',"1", 

"Lcs", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 08: 1 2", "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402737/3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography",1 "300.0",' ,'","STL0021 7", "Nitrate  Nitrite 
as 

N", "y","2. 04", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.023", "mg/L”, "0.050", "mg/L", "Yes","TRG","Laboratory_Control_ 
Sample", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"LCS","" /’Water", "Normal"/"', "09/24/201 5 08: 12”, "TestAmerica  Savannah", "LCS  680- 
402737/3", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography", "300.0",'"', "14797-65-0", "Nitrite  as 
N","Y", "0.987", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.023'',’’mg/L", "0.050", "mg/L", "Yes", "TRG","Laboratory_Control 
.Sample",'"', "","","T", "initial", "Wet", "1","",''5"/'mL", "5", "mL",'"',"1", 

"LCS","", ''Water''',''Normar',"'',"",''", "09/24/201 5 1 5:23", "09/25/201 5’  09: 36", "TestAmerica  Savannah", "LCS 
680-402758/2-A", "402891  ","351 .2  Nitrogen,  Total  Kjeldahl","351 .2"/'Digestion"/'STL00296", "Nitrogen, 
Kjeldahl","Y", "2. 03", "mg/L", "0.10”, "mg/L", "0.10","mg/L", "0.20", "mg/L", "Yes"/TRG","Laboratory_Contr 
ol.Sample", ”","T", "initial", "Wet", "1","", "40", "mL", "40", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "'',''09/24/201 5 07:30", "09/24/201 5 1 1 :50", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402594/1 -A", "402691  ","4500_CN_E  Cyanide,  Total:  Colorimetric  Method", "4500  CN  E- 
201 1 ","Distill/CN", "57-1 2-5", "Cyanide, 

Total", "N","0. 0050", "<","U", "mg/L", "0.0050", "mg/L", "0.0050", "mg/L”, "0.010", "mg/L'',''Yes","TRG", "Method. 
Blank", "T", "initial", "Wet","1","", "50", "mL","50"/'mL",'"',"1 

"MB", ""/'Water", "Normal", "","","09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
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402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "630-20-6", "1 ,1 ,1 ,2- 

Tetrachloroethane","N","0.37","<","U"1"ug/L","0.37","ug/L","0.37","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL","5"1"mL","","1 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 11:01","TestAmerica  Savannah”, "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","71-55-6","1 ,1 ,1- 

Trichloroethane","N","0.37","<","U","ug/L","0.37","ug/L","0.37","ug/L","1 .0","ug/L","Yes","TRG","Method_BI 
ank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 11:01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"79-34-5","1 ,1 ,2,2- 

Tetrachloroethane", "N", "0.62", "<","U","ug/L", "0.62", "ug/L”, "0.62", "ug/L”, "1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","",,,1",,,,, 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","79-00-5",”1 ,1 ,2- 

Trichloroethane","N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", ”0. 33”, "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank", "T", "initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "", "75-34-3", "1 ,1- 

Dichloroethane", "N", "0.38", "<","U", "ug/L", "0.38", "ug/L", "0.38", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 
nk", "i", "initial", "Wet", "1", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", ”75-35-4", "1 ,1- 

Dichloroethene","N", "0.36", "<","U", "ug/L", "0.36", "ug/L", "0.36", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Bla 
nk", "i", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

„MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "563-58-6", "1 ,1- 

Dichloropropene","N", "0.34", "<","U", "ug/L", "0.34", "ug/L", ”0.34", "ug/L”, ”1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "i", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","", "I","","","" 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  ",’TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B”, "",”87-61 -6", "1 , 2,3- 

Trichlorobenzene",  "N", "2.5", "<","U", "ug/L",  "2. 5",  "ug/L", "2. 5”,  "ug/L", "5.0",  "ug/L",  "Yes”,  "TRG","Method_Blan 
k", "T", "initiai", 1 ’Wet", "1", "", "5", "mL", "5", "mL","","!", 

"MB", "","Water","Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","96-18-4",”1 ,2,3- 

Trichloropropane","N", "0.39", "<","U", "ug/L", "0.39", "ug/L", "0.39", ”ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","09/24/201 5 1 1 :01  ",’TestAmerica  Savannah”, "MB  680- 
402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","120-82-1  ","1, 2,4- 

Trichlorobenzene", "N", "2.5”, "<","U", "ug/L", "2.5", ”ug/L", "2.5”, ”ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_Blan 
k", "T", "initial", "Wet", "r1, "", "5", "ml_", "5", "mL","","1", 

"MB", ""  "water”, "Normal”, ”09/24/201 5 11:01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"’, "95-63-6”, "1 ,2,4- 

Trimethylbenzene","N", "0.47", "<","U", "ug/L", "0.47", "ug/L”, "0.47", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG",”Method_ 

B|ankn  ,,M  ,,m  ,,h  njH  Mjnitia|M  MVV6tM  M^M  MM  H5n  MrnLH  n5u  MmLn  ,,H  M'|M  mm  ,,m  ,,n 

"MB", "Water", "Normal", "",""'."09/24/2015  11 :01  ".’"TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B”,”SM  6200B’’,"", ”96-1 2-8”, "1,2-Dibromo-3- 

Chloropropane",”N",”1 . 1 "U","ug/L”,"1 . 1 ”,"ug/L”,"1 .1  ","ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank”, 

mi  mi  mi  n-pii  Mjp  M MM  "0”  nfnl_M  "5"  Mpnl_n  MM  "i  " ,,H  ,,M  ,,H 

"MB", "’"."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "106-93-4", "1,2- 

Dibromoethane","N", "0.44", "<","U", "ug/L", ”0.44", "ug/L", ”0.44", "ug/L”, ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_BI 
ank»  ,,m  n,,  ,,m  ,,-pn  M jp jt jai"  ”WetH  n 'j M ,,n  i,^h  "mL" ,,H  ,,'|n  ,,M  ,,M  ,,M 

"MB", ""."Water", "Normal", "",''"',"09/24/201 5'  1 1 :01  "’"TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "107-06-2", "1,2- 

Dichloroethane","N","0. 50", "<","U", "ug/L", "0.50”, "ug/L”, "0.50", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 

pj^ll  llll  III!  1111  Il“|“l!  'Ijp  j|jgj”  M\/\/0^M  ,,<JH  ,,H  M0**  Mpp|_M  M0H  "fpL"  ,,M  M'|"  ""  ""  ,,H 

"MB", '"".'"Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :0l’", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
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402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "540-59-0", ”1 ,2-Dichloroethene, 

Total", "N", "0.37", "<","U","ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

ll-pil  Mjnj£ja|H  '•■'j  " "n  llgll  I!  ppj  | 11  nn  If  II  mi  mi  mi 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 i :6l","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "", "78-87-5", ”1 ,2- 

Dichloropropane","N”,"0. 67", "<","U", "ug/L", "0.67", "ug/L", "0.67", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "j", "initial", "Wet", "1", "", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 11:01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-67-8", "1,3, 5- 

Trimethylbenzene", "N","0. 31", "<","U", "ug/L", "0.31", "ug/L", "0.31", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_ 
Blank", "","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","", "I","","","" 

"MB", ""  "Water", "Normal", "09/24/201 5 11:01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "", "142-28-9", "1 ,3- 

Dichloropropane", "N","0. 34", "<","U", "ug/L", "0.34", "ug/L", ”0.34", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "594-20-7", "2, 2- 

Dichloropropane", "N", "0.37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0.37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

„MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "78-93-3", ”2- 

Butanone", "N", "3.4", "<","U", "ug/L", "3.4", "ug/L", "3.4", "ug/L", ”10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 10-75-8", "2-Chloroethyl  vinyl 

ether", "N", "5.0", "<","U", "ug/L", "5.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","","","","T", 

"initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", ”95-49-8", "2- 

Chlorotoluene","N", "0.27", "<","U", "ug/L", "0.27", "ug/L", ”0.27", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG”,"Method_Bla 
nk", "", "","","T","injtjal", "Wet", "r',"", "5", "mL", "5", "rnL",",,,"1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"591-78-6","2- 

Hexanone",”N", "2.0", "<","U”, "ug/L", "2.0", "ug/L", "2.0", "ug/L", ”10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  ",’TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "106-43-4”, "4- 

Chlorotoluene","N", "0.45", "<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", ”0.45”, "ug/L", "1.0”, "ug/L”, "Yes”, ”TRG","Method_Bla 
nk", "T", "initial", "Wet", "1","”, "5", "mL”, "5”, "mL",”","1", 

"MB", ""  "water”, "Normal”, "09/24/201 5 11:01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402596/8”, ”402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"',"1 08-1 0-1  ","4-Methyl-2- 

pentanone", "N", "2. 1","<","U", "ug/L", "2.1”, "ug/L", "2.1”, "ug/L”, ”10",”ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

III!  ICJ-M  njnjtjaj"  "Wet"  ,,-jH  ""  HgM  "pp|_M  n0"  Mpp|_M  MM  "'j"  ""  ,,M  ,,M 

"MB", '""."Water", "Normal", "09/24/201 5 11 :0l’", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8”, ”402596”, "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "67-64- 

1", "Acetone", "N”, "7.0", "<","U", "ug/L", "7.0", "ug/L", "7.0", ”ug/L", "10”, ”ug/L", "Yes”, "TRG",”Method_Blank","","" 

mi  ii-pn  „j  jtj  |„  My^0|n  ,,'jM  ,,m  Hgi*  np^|_M  ,,M  ,,'|M  ,,M  ,,M  ,,h 

" MB", "", "Water" , "Normal" , ”" , "09/24/20 1 5 1 1 :01  ",'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’"',"71-43- 

2", "Benzene", "N", "0.43”, "<","U", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 

II  llll  1111  llll  I!“pil  Mjp  "Wet"  M*|M  ,,H  M0M  "tj"  MH  "1"  ""  MH  MH 

"MB" '"Water", "Normal"', "","'","",""["09/24/201 5 11 :01  ".’"TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "108-86- 

1", "Bromobenzene","N","0. 50", "<","U”, "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method 
B|ank" ,,M  ,,n  ,,n  ,,yn  "initial*1  HW6tn  ,,-jh  ,,m  m5m  MpnLn  "S”  HmLM  1,11  ,,'jM  ,,H  ,m  ,,h 
“mb",’"', "Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1:01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
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402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "74-97- 

5", "Bromochloromethane","N", "0.45", "<","U","ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","M 
ethod_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB"  ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", ”75-27- 

4", "Bromodichloromethane","N", "0.44", "<","U", "ug/L", "0.44", "ug/L", "0.44", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 
Method_Blank", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-25- 

2", "Bromoform","N", "0.43", "<","U", "ug/L", "0.43", "ug/L", "0.43", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Bla 
nk", "T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "74-83- 

9","Bromomethane","N","2.5","<","U","ug/L","2.5","ug/L",,,2.5,,,"ug/L","5.0","ug/L","Yes","TRG","Method_Bla 

p|^ll  nil  III!  III!  Il-pil  M\A/| 0tM  IM  II  III!  Il^ll  II I II  ll^ll  llpp^ll  III!  II  II  Mil  If  II  If  II 

"MB", Water", "Normal", "09/24/20 15  1 1 :01 ’"/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "75-1 5-0", "Carbon 

disulfide", "N","1.0","<","U", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "2.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""/'Water", "Normal", "09/24/2015  1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B"/'"/'56-23-5", "Carbon 

tetrachloride", "N", "0.33", "<","U", "ug/L", "0.33", "ug/L", "0.33”, "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank 
"","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’"', "108-90- 

7", "Chlorobenzene", "N", "0.26", "<","U", "ug/L", "0.26", "ug/L",”0.26", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes''/'TRG", "Method 
_Blank", "", "","","T", "initial", "Wet", "1",'"', "5", "mL", "5", "mL",'"',"1'', 

"MB", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",’’", "75-00- 

3", "Chloroethane","N", "2.5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2.5", "ug/L", "5.0", ”ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blan 
k"  /„*/"*  i "",  "T"  /'initia!",  "\A/et", " 1 " ,"","5",  "mL",  "5" , "mL" , ”1 "" 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",”", "67-66- 

3", "Chloroform", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Bla 
nk", "","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",""/'1", 

"MB", ""/'Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01 ''/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "74-87- 

3", "Chloromethane","N", "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L", "0.40”, "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method 

mi  mi  mi  ii-pn  iijp j^jgjn  nyyg^n  ii^ii  mi  ii^ii  ii^p|^n  m^ii  iippj^n  mi  ii^ii  mi  mi  mi 

~MB", "".’"Water", "Normal",'"', "09/24/201 5 1 1:01  "."TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B",”SM  6200B",'"',"1 56-59-2", "cis-1 ,2- 

Dichloroethene","N", "0.41  ","<","U", "ug/L", "0.41", "ug/L", "0.41", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes"/'TRG","Method_Bla 
mi  mi  mi  ii-pn  Mjpj nWetM  "I” MM  "5"  "m|_M  ''S'1  "mL" ,,w  ,,n  mh  ,,m 

"MB", '"".’"Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01 ’"/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B"/'","10061-01-5","cis-1,3- 

Dichloropropene","N”, "0.40", "<","U", "ug/L", "0.40", "ug/L”, "0.40",''ug/L","1.0"/'ug/L", "Yes", "TRG", "Method_B 

Igni^n  mi  hi*  "i*  i*"pi*  m j p jtia j " "WetM  ,,'|H  MM  M5n  MrnLn  M5M  "mL” ""  ,,<jM  mm  ,,m  ,,m 

"MB"’/'", "Water”’, "Normal", '"',"09/24/201 5 1 1 :01", "TestAmeriea  Savannah",''MB  680- 

402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B'',"", "124-48- 

1", "Dibromochloromethane","N","0, 32", "<","U","ug/L"/'0. 32", "ug/L", "0.32", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 
Method_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"Mbu, ""  "water”, "Normal", "","","09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', ”74-95- 

3", "Dibromome  thane", "N","0. 35", "<","U", "ug/L", "0.35”, "ug/L”, "0.35", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes","TRG","Metho 
d_Blank", M","","T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5", "mL",'"',"1 

"MB", ""."Water" ’"Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmeriea  Savannah", "MB  680- 
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402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-71- 

8","Dichlorodifluoromethane","N","0.60","<","U","ug/L","0.60","ug/L","0.60","ug/L",,,1 .0","ug/L","Yes","TRG", 
"Method_Blank", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 11:01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "100-41- 

4", "Ethylbenzene", "N","0. 33", "<","U","ug/L","0. 33", "ug/L","0. 33", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_ 
Blank",' "","T'V "initial",' "Wet",' "1","",' "5",1 "mL",' "5",' "mL","","!", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "98-82- 

8", "Isopropylbenzene", "N", "0.35", "<","U","ug/L","0. 35", "ug/L”, "0.35", "ug/L","1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Meth 
od_Blan  k", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B", "","1634-04-4", "Methyl  tert-buty! 

ether", "N", "0.30", "<","U", "ug/L", "0.30", "ug/L", "0.30", "ug/L", "10", "ug/L”, "Yes”, "TRG","Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-09-2", "Methylene 

Chloride", "N", "2. 5", "<","U", "ug/L", "2.5", "ug/L", "2. 5", "ug/L", "5.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 79601 -23-1  ","m-Xylene  & p- 
Xylene","N","0. 35", "<","U", "ug/L", "0.35", "ug/L", "0. 35", "ug/L","1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”104-51-8","n- 

Butylbenzene","N", "0.47", "<","U", "ug/L", "0.47", "ug/L", "0.47", "ug/L”, "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blan 
k", "T", "initiai", 1 ’Wet", 1 ''ll', "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""I"Water"I"Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","1 03-65-1  ","N- 

Propylbenzene","N", "0.38", "<","U", "ug/L", "0.38", "ug/L", "0.38", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 
nk", "T", "initia!", "Wet", "1 "5", "mL", "5", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 1 :01 ", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "95-47-6", "o- 

Xylene","N", "0.23", "<","U", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "/'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "99-87-6”, "p- 

lsopropyltoluene","N", ”0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L”, "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG”,"Method_B 

Ignl^M  III!  III!  HI?  Il-pi?  Mjp  "'j"  ,,H  "g"  Mfpj_n  "5"  "m(_"  MM  n'|M  MH  "" 

"MB", '"'/'Water", "Normal", "09/24/201 5 ’l  1 :01  "/'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B"/'","135-98-8'',”sec- 

Butylbenzene","N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L", "0.42",''ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes",''TRG","Method_Blan 

j^ll  III!  Mil  Mil  Il“pi!  Mjp  "'j"  MM  "g”  "PPL"  np^|_M  ,,M  M'|M  ,,H  ,,M  "" 

"MB", ""."Water", "Normal","", "09/24/201 5 1 1:01 "/'TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "100-42- 

5", "Styrene", "N", "0.27", "<","U", "ug/L", "0.27", "ug/L", "0.27", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"/'Method_Blank", 
mi  mi  mi  ii-pii M j it  j 3 1 11  "Wet"  "1 " ,,M  "S”  "mLM  M5M  MmLn  ,,M  ,,'|H  ,,M  ,,M  ,,M 

"MB"/'", "Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 1 :01", "TestAmerica  Savannah",''MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",'"', "98-06-6", "tert- 

Butylbenzene","N","0.45",''<","U", "ug/L", "0.45", "ug/L", "0.45", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG",”Method_Blan 
l^n  mi  mi  mi  ii-pii  "jp j|jgju  "Wet"  ,,'|H  MM  "5"  MmL"  M5M  MmLn  ,,M  ,,'|H  1,11 11,1  ,,M 

"MB", ""."Water", "Normal","", "09/24/201 5 1 1:01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”127-18- 

4",''Tetrachloroethene","N","0. 74”, "<","U", "ug/L", "0.74”, "ug/L", "0.74", "ug/L", "1.0'',''ug/L","Yes'',''TRG","Meth 
od_Blank", "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL'',"","1", 

"MB", ""."Water",' "Normal",' "09/24/201 5 11:01  "/’TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
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402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "108-88- 

3", "Toluene", "N", "0.48", "<","U","ug/L", "0.48", "ug/L", "0.48", "ug/L", "1.0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 

mi  mi  mii  II- j- ii  "jpj "VVet"  ,,'JH  ,,H  n^H  "ppL”  "5n  »m|_"  MM  mi  nil 

"MB","", "Water", "Normal", '"","","09/24/201 5 i 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","",”1 56-60-5", "trans-1 ,2- 

Dichloroethene", "N","0. 37", "<","U", "ug/L", "0.37", "ug/L", "0. 37", "ug/L”, "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Bla 

p|^ll  III!  Ml!  Mil  M“pil  "jp  M\/\/0^M  M^M  MM  n^H  npp|_,!  MM  n ■'|M  MH  ""  ,,M 

"MB" Water" , "Normal" , , "09/24/20 1 5 1 1 :bl’","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B",",,,"10061-02-6","trans-1,3- 

Dichloropropene","N", "0.42", "<","U", "ug/L", "0.42", "ug/L”, "0.42”, "ug/L", ”1.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", """""""j", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", ,,mL",,,,,,,,1,,,"",,,",,,,, 

"MB", ""  "water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","79-01- 

6", "Trichloroethene","N", "0.48", "<","U", "ug/L", "0.48", "ug/L”, "0.48", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method 
_Blank", "","","","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL",,,","1",,", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01","TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","","75-69- 

4", "Trichlorofluoromethane", "N", "0.42", "<", "U”, "ug/L", "0.42”, ”ug/L", ”0.42", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG"," 
Method_Biank", "T", "initial", "Wet", "1", "", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01",”TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", ”108-05-4", "Vinyl 

acetate", "N", "0.81", "<","U", "ug/L", "0.81", "ug/L", "0.81", "ug/L", "2.0", "ug/L", "Yes", "TRG”, "Method_Blank","","" 
, "","T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB","", "Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "75-01 -4”, "Vinyl 

chloride", "N", "0.50", "<","U", "ug/L", "0.50", "ug/L", "0.50", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG", "Method_Blank",""," 
"T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :01  "."TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402596/8", "402596", "8260B  SM  6200B","SM  6200B","", "1330-20-7", "Xylenes, 

Total", "N", "0.23", "<","U", "ug/L", "0.23", "ug/L", "0.23", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  09:16", "09/24/2015  16:46", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402606/1 3-A", "40282 1","7470A  Mercury(CVAA)","7470A","7470A","7439-97- 
6", "Mercury", "N", "0.080", "<","U", "ug/L", "0.080", "ug/L", "0.080”, "ug/L", "0.20", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_B 
lank", ""."TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  15:1 1 ","09/25/201 5 14:14","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography","8082A","3520C","12674-11-2","PCB- 

1 01 6","N","0. 1 8","<","U","ug/L","0.1 8", "ug/L", "0. 1 8", "ug/L", "1 .0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","10","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/20 15  15:11  ","09/25/20 15  14:14","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A”, "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography", "8082A","3520C","1 1104-28-2","PCB- 

1 22 1", "N", "0. 1 9", "<","U", "ug/L", "0.1 9", "ug/L", "0.1 9", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1 ", "","1 000", "mL","10","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/20 15  15:1 1 ","09/25/201 5 14:14","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography", "8082A","3520C","1 1141-16-5","PCB- 

1232", "N", "0.25", "<","U", "ug/L", "0.25", "ug/L", "0.25", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes", "TRG", "Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","10","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 15:’l  1", "09/25/201 5 14:14","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography","8082A","3520C","53469-21-9","PCB- 

1242", "N", "0.19", "<","U", "ug/L", "0.19", "ug/L", "0.19", "ug/L", "1.0", "ug/L", "Yes”, "TRG", "Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1","","1 000", "mL","10","mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/20 15  1 5 :’l  1", "09/25/20 15  14: 14", "TestAmerica  Savannah", "MB 
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680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography", "8082A","3520C","1 2672-29-6", "PCB- 

1248","N","0.21","<","U","ug/L","0.21  ","ug/L","0.21","ug/L",,,1 .0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
ii-pn  Mjp|j|.jgjM  n-|  I*  nn  "'i 000"  "mL"  "10"  "mL" ,,,,  niM  ,,H ,,,, ,,,, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/20 15  15:1 1", "09/25/20 15  14:14","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography", "8082A","3520C","1 1 097-69-1  ","PCB- 

1 254","N","0. 1 1 ","<","U","ug/L","0. 1 1 ","ug/L","0. 1 1 ","ug/L","1 . 0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
ii-pn  njpj j^jg jM  n<j n ,,m  ,,'|000"  "mL"  "i0"  "mL" MH  ,,'jM  ,,h  ,,,,  ,,n 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  15:1 1 ","69/25/201 5 14:14","TestAmeriea  Savannah", "MB 
680-40261 7/1 7-A", "402864", "8082A  Polychlorinated  Biphenyls  (PCBs)  by  Gas 
Chromatography","8082A","3520C","1 1096-82 -5", "PCB- 

1 260", "N", "0.1 2", "<","U", "ug/L", "0.1 2", "ug/L", ”0.1 2", "ug/L", "1.0", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank", 

, "T", "initial", "Wet", "1  ","","1 000", "mL","10","mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 1 :58", "09/24/201 5 13:04","TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402677/1 -A", "402743", "SM4500NH3_G  Ammonia", "4500  NH3  G-201 1","4500  NH3  B-201 1", "7664-41- 
7", "Ammonia", "N","0.10","<","U","mg/L","0.10","mg/L","0.10","mg/L", "0.25", "mg/L", "Yes", "TRG","Method_B 
lank", "T", "initial","Wet","1","", "6", "mL", "6", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22:12",' "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7429-90- 

5", "Aluminum", "N", "24", "<","U", "ug/L", "24", "ug/L”, "24", "ug/L”, "200", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank",M", 
"TOT  AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL",,,","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 12”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", ”7440-36- 

0", "Antimony", "N", "5.3", "<","U", "ug/L", "5. 3", "ug/L", "5.3", "ug/L”, "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
"TOT  AL", "initial", "Wet", "1", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7440-38- 
2", "Arsenic", "N", "6.2", "<","U", "ug/L", "6.2", "ug/L", "6.2", ”ug/L", "20", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7440-39- 
3", "Barium", "N","1 .7", "<","U", "ug/L", "1 .7", "ug/L", "1 .7", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""  "water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/2015  22:12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-41- 

7", "Beryllium", "N", "0.10", "<","U", "ug/L", "0.10", "ug/L", "0.10", ”ug/L", "4.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "6010C","3005A", "7440-42- 
8", "Boron", "N", "36", "<","U", "ug/L", "36", "ug/L", "36", "ug/L", "100", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 

"MB", ""  "water", "Normal", "","09/24/2015  12:4 5", "09/24/20 15  22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-43- 

9", "Cadmium", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "5.0", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45","69/24/2o’l5  22:12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-70- 
2", "Calcium", "N", "25", "<","U", "ug/L”, "25", "ug/L", "25", "ug/L", "500", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1 
"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:4 5", "09/24/20 15  22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A","7440-47- 

3", "Chromium", "N","1 .6", "<","U", "ug/L", "1 .6", "ug/L", "1 .6", "ug/L", "1 0", "ug/L", "Yes", ”TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/20 15  1 2:45", "09/24/2o’l 5 22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)", "601 0C","3005A", "7440-48- 
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4", "Cobalt", "N", "1 .0","<","U","ug/L","1 ,0","ug/L","1 .0",,,ug/L","1 0","ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

", "TOT  AL", "initial", "Wet", "1 "50", "mL", "50", "mL","","1 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 1 2:45", "09/24/201 5 22:12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, "7440-50- 

8","Copper","N","1.8","<","U","ug/L","1.8","ug/L","1.8","ug/L","20","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","", 
"", "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL", ""/’I", 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22:12",' "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7439-89- 

6","lron","N","17","<","U","ug/L","17","ug/L","17","ug/L","50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank",”","","","T 
OTAL", "initial", "Wet", "1”,”", ”50", "mL”, ”50”, "mL"/'","1", ""/"'/"' 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12” /'TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, "7439-92- 

1","Lead","N","3.9","<","U","ug/L","3.9","ug/L","3.9","ug/L","10","ug/L","Yes",”TRG","Method_Blank","","","", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL",'"',"1",’"' /"'/'" 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/2015  1 2:45", "09/24/201 5 22:1 2"/’TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, ”7439-95- 

4”, "Magnesium”, ”N”, ”33”, "<","U","ug/L",’’33","ug/L", ”33", ”ug/L”, ”500”, "ug/L", "Yes”, ”TRG","Method_Blank”," 
i!  iii!  iii!  iiTQ“|“A|  ii  njnjtjgJM  "Wet"  M1  M MM  HCQM  Mpp|_n  "50”  "mL"  ""  "<j"  ""  l,n  "" 

"MB", '""/’Water", "Normal", '"09/24/201 5 12:45", "09/24/2015  22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, "7439-96- 

5", "Manganese", "N","1.0","<","U", "ug/L", "1.0", "ug/L", "1.0", "ug/L", "10", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL”/"’/’!", 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12" /’TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", ”402827”, "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, ”7439-98- 

7", "Molybdenum", "N", "1 .0","<","U", "ug/L", "1 .0", "ug/L”, "1 .0", "ug/L”, "1 0", "ug/L” /’Yes”, "TRG","Method_Blank" 
""."TOTAL", "initial", "Wet", "1",’"', "50", "mL", "50", "mL’','"',"1",'"' /'",'"’ 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12”, "TestAmerica  Savannah", "MB 

680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, ”7440-02- 

0”, "Nickel”, ”N”, ”2. 1 "ug/L", "2.1 ", "ug/L", "2. 1 ", "ug/L”, "40", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank", 

, "TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1'’/"', '"'/’" 

"MB", ""/’Water", "Normal", "",”09/24/2015  12:45", ”09/24/201 5 22: 12”, 1 TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C”,"3005A", ”7440-09- 

7", "Potassium", "N","1 7", "ug/L", "17", "ug/L”, ”17", "ug/L", "1000", "ug/L", "Yes", "TRG","Method_Blank"," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","","50","mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", "09/24/2015  22:12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A", "7782-49- 

2","Selenium","N","9.9","<","U","ug/L","9.9","ug/L","9.9","ug/L","20","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","", 
"", ""/’TOTAL", "initial", "Wet", "1","","50","mL", "50", "mL","","1", 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/2015  12:4 5", "09/24/20 15  22: 12”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A","402827","6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, "7440-22- 

4", "Silver", "N", "0.60”, "<","U", "ug/L",”0.60", "ug/L", "0.60", "ug/L”, "10", "ug/L”, "Yes", "TRG","Method_Blank","", 
mi  mi  "total”  "initial”  "Wet”  "1" ""  "50"  "mL"  "50"  "mL" ""  "1" "" "" "" 

"MB", ""."Water" /’Normal", "09/24/20l’5  1 2 ’:45"/’b9’/24/26 15  22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)'',"6010C”,"3005A", "7440-23- 

5”, "Sodium", "N", "480", "<","U”, "ug/L", "480", "ug/L", "480",”ug/L", "1000", "ug/L"/'Yes","TRG"/'Method_Blank", 
mi  iii!  mi  "initial”  ”WetM  "“I" ""  "50”  MmLn  n50”  ”mL” 1111  ,,-|H  mh  ,,h  ,,n 

"MB", "’"."Water" /’Normal", "","09/24/2015  'l  2:4 5", "09/24/20 15  22: 12" /'TestAmerica  Savannah",”MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”,"7440-24- 

6", "Strontium", "N", ”0.90", "<","U", "ug/L”, "0.90'',''ug/L",’’0. 90”, "ug/L", "10", "ug/L", "Yes",”TRG","Method_Blank 
ii  iii!  iii!  mi  "initial”  ”Wet”  "’’j"  ””  ”50”  ”mL”  ”50”  ”mL”  ””  "’j" "" "" "" 

"MB", ’"".’"Water", "Normal","", "09/24/201 5 1 2 :4 5", ”09/24/20 15  22: 12" /’TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”/'7440-28- 

0","Thallium","N"1"6.0","<","U", "ug/L",”6. 0", "ug/L", "6.0", "ug/L", "25”, "ug/L”, "Yes", "TRG”,"Method_Blank",""," 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1 
"MB", ""/’Water" /’Normal","", "09/24/2015  12:45", "09/24/201 5 22: 12”, "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)’’,"601 0C”,"3005A", "7440-31- 
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5","Tin","N","5.5","<","U","ug/L","5.5","ug/L","5.5","ug/L",,,50","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","","","","T 
OTAL",' "initial",1 "Wet",1 "1","",' ”50",' "mL",’ "50",' 

„MB" "water", "Normal", "","09/24/2015  1 2:45", "09/24/201 5 22:1 2", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C","3005A”, "7440-32- 

6","Titanium","N","0.50","<","U","ug/L","0.50","ug/L","0.50","ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank" 

MM  MM  MM  MJQyy^^ll  I'  j p|  iQ  J**  "Wst”  M *j  M ,,H  ngQH  "ppL"  "SO”  "mL”  MH  M'jM  ""  MM  ,,H 

"MB", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 12:45", "09/24/201 5 22: 12",' "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)'',"6010C'',"3005A", "7440-62- 

2", "Vanadium", "N","1.0","<","U","ug/L","1.0","ug/L","1 .0”,"ug/L","10","ug/L","Yes","TRG","Method_Blank","" 
"TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50", "mL", "50", "mL","","1”, 

"MB", ""."Water", "Normal", "","09/24/2015  12:45", ”09/24/201 5 22: 12", "TestAmerica  Savannah", "MB 
680-402714/1-A", "402827", "6010C  Metals  (ICP)","6010C",”3005A", "7440-66- 
6", "Zinc", "N", "7.0", "<","U","ug/L", "7. 0","ug/L", "7. 0","ug/L", "20”, "ug/L”, "Yes”, "TRG","Method_Blank", 
TOTAL", "initial", "Wet", "1","", "50”, "mL”, "50”, "mL",'"',"1", 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 1 1 :25", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402733/2", "402733", "3500_CR_D  Chromium,  Hexavalent'V'SM  3500  CR  D","","1 8540-29-9", ”Cr 
(VI)", "N", "0.0030", "<","U","mg/L", "0.0030", "mg/L","0. 0030", "mg/L",”0. 010”, ”mg/L", "Yes", ”TRG","Method_Bi 
ank", ”","T", "initial", "Wet", "1","", "2", ”mL", "2", "mL’',"’',''1", 

"MB", "".’’Water", "Normal","", "","09/24/201 5 07: 56", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402737/2”, ”402737”, ”300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography", ”300.0”, "","14797-55-8", "Nitrate  as 
N""N", "0.023", "<","U","mg/L", "0.023", "mg/L","0. 023", "mg/L”, "0.050", "mg/L”, "Yes”, "TRG",”Method_Blank"," 
"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","","1 

"MB", ""."Water", "Normal", "09/24/201 5 07:56", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 

402737/2", "402737", "300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography", ”300.0", ""."STL0021 7", "Nitrate  Nitrite 

as 

N""n", "0.023", "<","U", "mg/L", "0.023", "mg/L", "0.023", "mg/L”, "0.050", "mg/L”, "Yes”, "TRG","Method_Blank”," 
"T", "initial", "Wet", "1","", "5", "mL", "5", "mL","”,"1", 

"MB", ""/’Water", "Normal", "09/24/201 5 07:56", "TestAmerica  Savannah", "MB  680- 
402737/2”, ”402737”, ”300_ORGFMS  Anions,  Ion  Chromatography", "300.0”, "",”14797-65-0”, "Nitrite  as 
N","N", "0.023", "<","U","mg/L","0.023", "mg/L", "0.023","mg/L", "0.050", "mg/L”, "Yes”, "TRG","Method_Blank"," 
"T", "initial", "Wet", "1 "5", "mL", "5”, ”mL",”","1 

"MB", ""/’Water", "Normal", "","09/24/201 5 15:23", "09/25/201 5 09:35", "TestAmerica  Savannah”, "MB 
680-402758/1 -A",’ "402891  ","351. 2 Nitrogen,  Total  Kjeldahl", "351 .2", "Digestion", "STL00296", "Nitrogen, 
Kjeldahl","N", "0.10”, "<",”U", "mg/L", "0.10", "mg/L", "0.10", "mg/L”, "0.20", "mg/L", "Yes", "TRG","Method_Blank" 
,"","","","T", "initial", "Wet", "1","", "40", "mL","40"/'mL","",’’1"," 


MM  MM  MM 
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